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Calcolatrice Elettronica Scrivente a 12 colonne Modello 1220 

La 1220 ha un sistema "underflow" sicuro che permette di ottenere un massimo 
di 12 cifre intere con lo scarto automatico dei decimali. Sofisticata si, ma 
facile da usare quanto una addizionatrice. Un tocco al selettore ”add/mode” 
ed avete una macchina addizionatrice tradizionale che elimina la necessità di 
ripetere l’impostazione del punto decimale. 

La 1220 ha un tasto che consente di ottenere le percentuali. 

La 1220 possiede inoltre tutte le altre ben note caratteristiche Remington: 
una memoria per l’accumulo positivo e negativo, gran totali separati in addizione 
e sottrazione, una logica algebrica in tutte le quattro funzioni, quattro sistemi 
decimali, costante in moltiplicazione e divisione. 


Prestazioni: 

• calcolatrice scrivente a 12 cifre 

• memoria completamente indipendente 

• underflow 

• add/mode (stampa automatica del punto 
decimale prefissato in addizione e 
sottrazione) 

• incolonnamento automatico dei decimali 

• tasto percentuale % 

• accumulo positivo e negativo di prodotti 

• accumulo positivo e negativo di quozienti 

• totali separati per addizione e 
sottrazione 


• contatore delle operazioni 

• moltiplicazioni a catena 

• divisioni a catena 

• arrotondamento 

• sistema decimale fisso e flottante 

• costante 

• saldo negativo 

• calcoli misti 

• inversione di fattori 

• quadrato automatico ed elevazione a 
potenza 



Caratteristiche: 

1 striscia di carta 

2 selettore decimali (0-6) 

3 selettore decimali: 

5/4 = arrotondamento: 
CUT = scarto decim. ecce¬ 
denti senza arrotondamento 

4 costante 

5 contatore 

registrazioni / operazioni 

6 accumulo automatico 
cifre negative 

7 accumulo automatico cifre 
positive 

8 cancellazione memoria 

9 richiamo memoria 

10 avanzamento automatico 
della carta 


11 tasto percentuale 

12 cancellazione totale 

13 correzione impostazione 
in tastiera 

14 tastiera a to tasti 

15 punto decimale 

16 tasto addizione e risultati 
positivi 

17 tasto sottrazione e risultati 
negativi 

18 tasto divisione 

19 tasto totali parziali 

20 tasto moltiplicazione 

21 tasto totale 

22 interruttore 


Specifiche: dimensioni: 24 x 35 x 11 cm. / peso: 5,6 kg. / alimentazione: 220V - 50 cicli / assorbimento: 17 Kw 
componenti: LSI, ROM, MOS-IC 

L’eccezionale nuova gamma di calcolatrici Remington, di cui il modello 1220 è 
un tipico esempio, rappresenta un ulteriore progresso nelle attrezzature 
elettroniche per ufficio. 

La combinazione delle più avanzate tecniche nelle costruzioni di alta 
precisione, con l’impiego dei materiali più pratici e durevoli e con la secolare 
esperienza di "leader” nel campo delle attrezzature per ufficio, culminano 
in questa calcolatrice da tavolo non uguagliata se si considera il rapporto 
prestazioni-costo. 
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